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MOTIE VAN HET LID AGEMA 


Voorgesteld 9 december 2015 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er ruimte wordt gegeven aan verpleeghuislocaties die 
de ambitie hebben om best practice te worden; 

constaterende dat het Experiment Regelarme Instellingen al vele best 
practices heeft opgeleverd en dat daarmee aanzienlijke besparingen in de 
kosten gehaald kunnen worden; 

verzoekt de regering, de nu al functionerende best practices landelijk uit te 
rollen en de besparingen die dit oplevert terug te laten vloeien naar de 
verpleeghuizen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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